Franciszek Konior | 


profesor muzyki, dyrygent, kompozytor 


przeżywszy lat 72, zmarł dnia 12 kwietnia 1950 r. w Krakowie. 
Zwłoki zostaną przewiezione do Skawiny. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy przy ul. Krakowskiej w Skawinie na cmentarz miejscowy nastąpi 
w niedzielę dnia 16 b. m. o godz. 4 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, dzieci i wnuki. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 17 b. m. o godz. 10 rano w kościele OO. Kapucynów w Krakowie. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY s | 
ONUFREGO FIUTA Bruk Awizdiewa, Mvalów, Miteshadelss 13 — 1881 — 13, 4, 50. — M-1-19326 — 50, 


abiw, ul. Grzegórzecka L. 7. — Telelon 5008-36 


. e Zen att 


hy 


. 


mora W 


(e 
fi 


OT E 


dr 
TEF 


4. A 
; 


g- 
= 
| my 
~ 


TAS 


— mg e eg eg + 


